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180 KG HZRCLULSS 
E-IMPERIAL S8 R| 2015 | 2.799,00 €* 


MAX. 
180 KG 


BELASTBAR 


Motor Bosch Mittelmotor mit Rücktritt 
Ausführung Active Line 


Akku 400 Wh / 11Ah 

Rahmen Aluminium 7005 

Gabel SR Suntour NEX-E25 P HLO 

Schaltung Shimano Nexus 8-Gang mit Rücktrittbremse 

Schalthebel Shimano Nexus Drehgriffschalter 

Kettenradgarnitur FSA 

Kette KMC 

Bremshebel Magura 

Bremsen Magura HS 11 Evo2 

Bereifung Schwalbe MARATHON PLUS SmartGuard 40-622 

Felgen Ryde Andra Alu-Hohlkammer 

Nabe (vorne) Shimano Acera 

Nabe (hinten) Shimano Nexus 

Lenker Ergotec 

Griffe Ergon GC1 

Vorbau Ergotec Aluminium 

Sattel Selle Royal Loire 

Sattelstütze Ergotec schwarz-matt 

Pedale Wellgo 

Scheinwerfer Busch & Müller IQ AVY 

Rücklicht Busch & Müller TOPLIGHT View Artikel Typ RH in cm Farbe 

Gepäckträger Rahmen 215230050 Herren 28 Zoll 50 schwarz-matt 

Schutzbleche SKS 215230055 Herren 28 Zoll 55  schwarz-mat 

Ständer Hebie 215230060 Herren 28 Zoll 60 schwarz-matt 
215230064 Herren 28 Zoll 64 schwarz-mat 
215230070 Herren 28 Zoll 68 schwarz-matt 
215231045 Trapez 28 Zoll 46 schwarz-mat 
215231050 Trapez 28 Zoll 50 schwarz-matt 
215231055 Trapez 28 Zoll 55 schwarz-mat 
215231060 Trapez 28 Zoll 60 schwarz-matt 


215233045 Zentralrohr 28 Zoll 46 schwarz-mat 
215233050 Zentralrohr 28 Zoll 50 schwarz-matt 
215233055 Zentralrohr 28 Zoll 55 schwarz-mat 
215233060 Zentralrohr 28 Zoll 60 schwarz-matt 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 215233543 Zentralrohr 26 Zoll 43  schwarz-matt 


